generał dywizji W. P. 


po ciężkich cierpieniach, zmarł w Londynie dnia 8 stycznia 1947 r., 
przeżywszy lat 60. 
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za spokój Jego duszy odbędzie sie dnia 17 kwietnia 1947 r. o godz. 830 rano 
w kościele parafialnym św. Floriana w Krakowie 


o czym zawiadamia pogrążona w głębokim żalu 


zona z rodziną. 


Zakład pogrzebowy „WIECZNOŚĆ” ! | 
KAROLA WAGI Drukarnia Związkowa w Krakowie. 
KRAKOW. UL. MIKOŁAJSKA 5 — TEL. 5862-05 


